TADEUSZ 


BA JOWSKI 


mgr inzynier-mechanik 


członek Chóru Cecyliańskiego 


zmarł dnia 25 sierpnia 1957 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 31 bm. o godzinie 19-tej po poł., 
w bazylice OO. Franciszkanów przed głównym ołtarzem 


o czym zawiadamia 


ZARZĄD 
CHÓRU CECYLIAŃSKIEGO 
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